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Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc máy đọc sách điện tử nhỏ gọn bỏ túi, cái tên XTEINK chắc chắn không còn xa lạ. Vừa qua, một người dùng trên diễn đàn Reddit (tài khoản koguiano) đã chia sẻ bài đánh giá cực kỳ chi tiết sau 20 ngày “ăn ngủ” cùng chiếc XTEINK X4 Pro – phiên bản có tích hợp đèn nền và màn hình cảm ứng. Hãy cùng xem liệu đây có phải là bản nâng cấp đáng giá so với chiếc X4 nguyên bản không nhé!




Cảm Nhận Đầu Tiên: Mỏng Hơn Nhưng Khó Làm Quen




Một trong những ấn tượng đầu tiên của tác giả là sự mỏng nhẹ. Dù mỏng hơn X4 đời đầu, X4 Pro vẫn mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn. Điểm trừ nhỏ là bố cục nút bấm đã bị thay đổi, đòi hỏi người dùng phải mất một thời gian ngắn để làm quen lại.




Tuy nhiên, XTEINK đã khéo léo bù đắp bằng một tính năng vốn bị phàn nàn rất nhiều trên bản cũ: Tích hợp đồng hồ thời gian thực (RTC). Bạn sẽ không còn phải đoán giờ khi đang chìm đắm trong trang sách nữa.




Lưu ý nhỏ từ người dùng: Cáp sạc từ tính (Pogo pins) đi kèm trong hộp có lực hút khá yếu. Nếu bạn gặp tình trạng sạc chập chờn, hãy đầu tư vài đô la để mua một sợi cáp Pogo từ Amazon, trải nghiệm sẽ khác biệt hoàn toàn.




Trải Nghiệm Đọc: Lựa Chọn Font Chữ Là Chìa Khóa




X4 Pro sở hữu màn hình e-ink độ phân giải 219 ppi. Để khắc phục hiện tượng chữ bị rỗ, tác giả khuyên dùng font chữ Literata Medium kết hợp với việc tắt tính năng khử răng cưa (Anti-Aliasing). Việc này giúp các chữ cái đen, sâu và sắc nét hơn đáng kể.




Tính năng màn hình cảm ứng (Touchscreen) ban đầu khiến một số người hoài nghi, nhưng nó thực sự tỏa sáng trong thực tế. Các thao tác vuốt menu nhanh, chạm giữ để tra từ điển hay highlight văn bản đều diễn ra mượt mà và tải gần như ngay lập tức. Nếu bạn sợ chạm nhầm khi đọc, bạn hoàn toàn có thể tắt cảm ứng và chỉ dùng nút vật lý.




Đèn Nền (Frontlight): “Cứu Cánh” Cho Những Đêm Khuya




Đây chính là lý do lớn nhất khiến nhiều người nâng cấp lên bản Pro. Nếu bạn thích đọc sách trước khi ngủ mà không muốn làm phiền người bên cạnh, hệ thống đèn nền của X4 Pro hoạt động cực kỳ hiệu quả.




Tác giả gợi ý thiết lập: Độ sáng 4% – Độ ấm (Warmth) 77%. Ánh sáng cho ra vô cùng dịu mắt, không gây chói hay hắt sáng ra khắp phòng. Một tính năng “nhỏ nhưng có võ” được đánh giá rất cao là: Nhấn đúp vào nút Home để bật/tắt đèn nhanh.




Quản Lý Pin Và Phần Mềm




Pin của X4 Pro vẫn giữ được phong độ “trâu bò” đặc trưng của dòng máy đọc sách. Tác giả cho biết sau 15 giờ đọc liên tục trong suốt 16 ngày, pin mới báo cạn. Thời gian sạc đầy từ 5% lên 100% mất khoảng 2 giờ 10 phút.




Về phần mềm, việc cài đặt CrossInk (V1.5.1) mang lại trải nghiệm vô cùng ổn định. Tính năng Smart Sync (Đồng bộ thông minh) hoạt động trơn tru mà không cần tải lên thủ công. Đặc biệt, giao diện thống kê (Dashboard) sẽ là tính năng yêu thích của những “con mọt sách” thích theo dõi tiến độ: từ số trang đọc được mỗi phút, số chuỗi ngày đọc liên tục (streak) cho đến dự đoán ngày hoàn thành cuốn sách.




Tạm Kết




Sau 20 ngày sử dụng, tác giả bài viết đã hoàn toàn cất chiếc X4 cũ vào ngăn kéo để chuyển hẳn sang dùng X4 Pro.




Sự kết hợp giữa màn hình cảm ứng, đèn nền ấm áp và phần mềm CrossInk ổn định đã khắc phục gần như toàn bộ những hạn chế phần cứng của thế hệ trước. Nếu bạn đang tìm kiếm một thiết bị đọc sách bỏ túi có thể sử dụng linh hoạt mọi lúc mọi nơi – từ quán cà phê rực nắng đến chiếc giường êm ái giữa đêm khuya – XTEINK X4 Pro chắc chắn là một sự đầu tư xứng đáng!
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